Dyrektor Zakładu zdrojowego, emeryt w Szczawnicy, 


przeniósł się do wieczności w (0-tym roku życia w dniu 2. stycznia 1901 po cięż- 


kiej a krótkiej chorobie, zaopatrzony śś. Sakramentami. 


W żalu pogrążona żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na po- 
erzeb, który się odbędzie dnia 4-go stycznia 1901 o godzinie ś-ciej popołudniu z domu żałoby na cmentarz 
w Szczawnicy. 


Szezawnica, 3. stycznia 1901 r. 


Drukiem J. K. Jakubowskiego Wwy w Nowym Sączu. 


